RÓŻA ECKHARDT de ECKHARDTSBURG 


przeżywszy lat 52, 
po długiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 24 czerwca 1901 r. 


W smutku pozostała siostra, siostrzeniec i siostrzenice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się we środę dnia 26 b. m. o godzinie 5 popołudniu 
z domu pod L. Z przy ulicy Wielopole, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie, ul. Kopernika S. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie, 


